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Wegafsluiting i.v.m. plaatsing telekraan, Drs. J. van Disweg te Broek in 
Waterland op maandag 17 augustus van 07.00u t/m 17.00u. 

I.v.m. werkzaamheden die worden uit gevoerd door aannemer Leguit en Roos zal er ter hoogte van 
Noordmeerweg een telekraan geplaatst worden. De Drs. J. van disweg zal van 07.00u t/m 17.00u afge¬ 
sloten zijn voor het verkeer. De Noordmeerweg blijft toegankelijk. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 74265 13 augustus 2015 




